

TELEFUNKEN 


VAUVOLE- 1) WE 43 2) WE 33 

VALOR! CONDENSATORI 


36 

36 


5-30 pF 
25 pF 
5-30 pF 
50 pF 
25-60 pF 
5-30 
35 60 
5-30 pF 
0.1 MF 
25000 ohm 
20000 pF 
50000 ohm 
50000 pF 
200 ohm 
20000 ohm 
100 pF 


39 

40 
43 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

56 

57 

58 

59 

60 


120 pF 
25-00 pF 
300 pF 
14-16 
6-30 pF 
1000 pF 
30000 Ohm 
20000 pF 
2500 ohm 
20000 pF 
200 pF 
200 pF 
20000 pF 
200 ohm 
50000 pF 
50000 ohm 


PNt«UifcUM-0(C0&tk)-* 


5 6 9-572 

3) WE 37 4) WE 38 5) WE 54 

E RESISTEN2E 


20000 p-F 

JQ 

0,5 MF 

60000 ohm 

90 

100000 ohm 

2 M ohm 

81 

20000 pF 

2 M ohm 

82 

500000 ohm 

200 pF 

83 

0,25 

200 pF 

84 

10000 ohm 

,50 pF 

85 

1 M - ohm 

250 K ohm 

86 

100 pF 

100 K ohm 

87 

20000 pF 

60 pF 

88 

0 : ,5 M • ohm 

20000 pF 

89 

lOOOO pF 

300 pF 

90 

0,2 M .ohm 

2500 ohm 

91-92 

8 MF 

10 MF 

97 

1300 pF 

60000 Ohm 

99 

5000 pF 













